inzynier-gornik 


przeżywszy lat 65, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł w Bieżanowie dnia 9 lutego 1943 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 12 b. m. o godzinie 9'/, rano 
w kościele parafialnym w Bieżanowie, po czym nastąpi eksportacja do grobu na ementarz miejscowy, 
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim żalu: 


zona i dzieci. 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ“ 
Karola Wagi 
Kraków, ul. Mikołajska 5. Tel. 140-47, 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


